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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ _ Αρ. Φύλλου 41 

25 Ιανουάριου 1994 



ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Χαϊδαρίου Ν. 

Αττικής στο Ο.Τ. Γ' 382. 1 

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Καματερού Ν. 

Αττικής στα Ο.Τ. 94 και 105. 2 

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Ο.Τ. 2 Δήμου 

Καματερού Ν. Αττικής. 3 

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πετρούπολης 
Ν. Αττικής στα Ο.Τ. 1228 και 1231. 4 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριβ. οικ. 186/15 0) 

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Χαϊδαρίου Ν. Ατ¬ 
τικής στο Ο.Τ. Γ' 382. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος της 17ης Ιουλίου 1923 
όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθη¬ 
καν και ειδικώτερα τα άρθρα 3 και 70. 

2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α) όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το υπ’ αριθ. 
1018/71 Ν.Δ/γμα (ΦΕΚ 220/Α) και με την παρ. 3 του άρ¬ 
θρου 34 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α). 

3. Τις διατάξεις του υπ’ αρ. 183/86 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 
70/Α). 


4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α' του Ν. 1558/85 όπως 
συμπληρώθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992. 

5. Την υπ’ αριθ. 258/27.6.1991 γνωμοδότηση του Δη¬ 
μοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου. 

6. Την υπ’ αριθ. 38/93 (θέμα 12ο) γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου ΧΟΠ Νομού Δυτικής Αττικής, αποφασί¬ 
ζουμε: 

Άρθρο Ιο 

Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου 
Χαϊδαρίου, με τη μείωση του βάθους της διεύρυνσης της 
οδού, που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ' 382 και έναντι του Ο.Τ. Γ' 
380, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο σχεδιά¬ 
γραμμα σε κλίμακα 1:500, που έχει θεωρηθεί από τον Δ/ 
ντή της Δ/νσης Πολεοδομίας Δυτ. Αττικής και που το συ¬ 
νοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με αυτή την απόφαση. 

Άρθρο 2ο 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του 
προϋπολογισμού του Δήμου Χαϊδαρίου. 

Αρθρο 3ο 

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομη¬ 
νία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αιγάλεω, 22 Δεκεμβρίου 1993 

Η Νομάρχης 
ΜΑΡΘΑ ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ 
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Αριθ. οικ. 185/16 (2) 

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Καματερού Ν. Ατ¬ 
τικής στα Ο.Τ. 94 και 105. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος της 17ης Ιουλίου 1923 
όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθη¬ 
καν και ειδικώτερα τα άρθρα 3 και 70. 

2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α) όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το υπ’ αριθ. 
1018/71 Ν.Δ/γμα (ΦΕΚ 220/Α) και με την παρ. 3 του άρ¬ 
θρου 34 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α). 

3. Τις διατάξεις του υπ’ αρ. 183/86 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 
70/Α). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α’ του Ν. 1558/85 όπως 
συμπληρώθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992. 

5. Την υπ’ αριθ. 254/1993 γνωμοδότηση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καματερού. 

6. Την υπ’ αριθ. 37/93 (θέμα 14ο) γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου ΧΟΠ Νομού Δυτικής Αττικής, αποφασί¬ 
ζουμε: 


Αρθρο Ιο 

Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου 
Καματερδϋ, με την κατάργηση των προκηπίων που βρί¬ 
σκονται στη πλευρά των Ο.Τ. 94 και 105 επί ανωνύμου, 
μεταξύ των, οδού, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο 
σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που έχει θεωρηθεί από 
τον Δ/ντή της Δ/νσης Πολεοδομίας Δυτ. Αττικής και που 
το συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με αυτή την από¬ 
φαση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αρθρο 2ο 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του 
προϋπολογισμού του Δήμου Καματερού. 

Αρθρο 3ο 

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομη¬ 
νία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αιγάλεω, 22 Δεκεμβρίου 1993 

Η Νομάρχης 
ΜΑΡΘΑ ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ 
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Αριθ. οικ. 25248/1729 (3) 

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Ο.Τ. 2 Δήμου Κα¬ 
ματερού Ν. Αττικής. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος της 17ης Ιουλίου 1923 
όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθη¬ 
καν και ειδικώτερα τα άρθρα 3 και 70. 

2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α) όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το υπ’ αριθ. 
1018/71 Ν.Δ/γμα (ΦΕΚ 220/Α) και με την παρ. 3 του άρ¬ 
θρου 34 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α). 

3. Τις διατάξεις του υπ’ αρ. 183/86 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 
70/Α). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α’ του Ν. 1558/85 όπως 
συμπληρώθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992. 

5. Την υπ’ αριθ. 7/93 (θέμα 2ο) γνωμοδότηση του Συμ¬ 
βουλίου ΧΟΠ Νομού Δυτικής Αττικής, αποφασίζουμε: 

Αρθρο 1 ο 

Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου 
του Δήμου Καματερού στο Ο.Τ. 2 ως εξής: 


α. Με τη μετατόπιση της οδού μεταξύ των Ο.Τ.1 -Ο.Τ.2 
(κατάργηση προκηπίου και δημιουργία πεζόδρομου). 

β. Με τη μείωση πλάτους προκηπίου στο Ο.Τ. 2 και επί 
της οδού Αναπαύσεως όπως φαίνεται στο συνημμένο 
πρωτότυπο διάγραμμα κλ. 1:500 που έχει θεωρηθεί από 
το Δ/ντή της Δ/νσης Πολ/μίας Δυτ. Αττικής και που το συ¬ 
νοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με αυτή την απόφαση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αρθρο 2ο 

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη που 
επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ή το Δημοτικό 
προϋπολογισμό. 

Άρθρο 3ο 

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομη¬ 
νία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αιγάλεω, 30 Νοεμβρίου 1993 

Η Νομάρχης 
ΜΑΡΘΑ ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ 
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Αριθ. οικ. 25215/1722 (4) 

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πετρούπολης Ν. 

Αττικής στα Ο.Τ. 1228 και 1231. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος της 17ης Ιουλίου 1923 
όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθη¬ 
καν και ειδικώτερα τα άρθρα 3 και 70. 

2. Τις διατάξεις του Α Ν. 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α) όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το υπ’ αριθ. 
1018/71 Ν.Δ/γμα (ΦΕΚ 220/Α) και με την παρ. 3 του άρ¬ 
θρου 34 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α). 

3. Τις διατάξεις του υπ' αρ. 183/86 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 
70/Α). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α - του Ν. 1558/85 όπως 
συμπληρώθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992. 

5. Την υπ' αριθ. 95/2.7.1992 γνωμοδότηση του Δημοτι¬ 
κού Συμβουλίου Πετρούπολης. 

6. Την υπ' αριθ. 31 /93 (θέμα 5ο) γνωμοδότηση του Συμ¬ 
βουλίου ΧΟΠ Νομού Δυτικής Αττικής, αποφασίζουμε: 


'Αρθρο Ιο 

ΕγκρΙνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου 
Πετρούπολης, με την κατάργηση «στοάς» μεταξύ των Ο.Τ. 
1228 και 1231, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο 
σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που έχει θεωρηθεί από 
τον Δ/ντή της Δ/νσης Πολ/μίας Δυτ. Αττικής και που το 
συνοπτικό του αντίγραφο δημοσιεύεται με αυτή την από¬ 
φαση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Άρθρο 2ο 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογιοσμού και 
προϋπολογισμού του Δήμου Πετρούπολης. 

Άρθρο 3ο 

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομη¬ 
νία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αιγάλεω, 30 Νοεμβρίου 1993 

Η Νομάρχης 
ΜΑΡΘΑ ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ 
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